ZEF STIEBER 


Radca Sądu krajowego wyższego, 


przeżywszy lat 58, po krótkiem cierpieniu przeniósł się do wieczności w dniu 19 Grudnia 1886 roku. 
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© godzinie 3 popoludmiu. Z domu Pod Nr. 12 pray uke y Geriruds Wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


"Zakład pogrzehowy + Szatrańskiego w Krakowie. 


W drukarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana Nr. 18. 


